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'Las espero en la sala' Juan Luis de Pablo EnrtquezRohen 

(1994 - 2009) 
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Ca. V23" 



Gravite 

Var. 20. 

para la obra teatral: 'Autopsia a un copo de nieve' de Luis Santillan 

'^Me quieres Mama?' >«„ Luis de Pablo Enrique* Rohen 



Triste (73 la negra) (77 la negra) 



A tempo primo 



(1994-2009) 



8 va- 



Piano 



Vr 1 . —^- 5 * 



VP 



3 3 3 3 



5&L 

(77 la negra) 
4 



f 



Hi 



3- g- ' 1 M * 1 J * 5 



i 3 



5 ■ =3= i i 



i i i i 



> 

S 8 *- - J 



f 



m 



1— =- ' i m ' i J ' 5 



5 EES EES EES 



1— 4 1 = ^=^= F¥ 



3 J i 3 

J JT3 



Pno. 



3 



f i f 



■e- 



rallentando 



7 : 

A — 3 


1; 

C 4 








:e 






•-n — 


■r 


» r 




J . 

i 


— r L 
J. 


— 


— -n — 

— • #- 

|=P= 





Is 

3 


— 

9- 

3 




— ' 4 


r J 

— j — 

J 


^ 

Lr 

4 — • 


— ■- 

J' 



Pno. 



<> 

5&L 



O 



Poco p/K mosso (79 la negra) 



Pno. 




13 (85 la negra) 



m 



(82 la negra) 

3 3 



m 



1— =- ' i m ' i J ' S 



v =- ' •? » •? j * a 



Pno. 



f i f 



f f f 



f 



) Juan Luis de Pablo Enriquez Rohen, 1994 



2 



Gravite 





© Juan Luis de Pablo Enriquez Rohen, 1994 



Ca. 1*56" 



Gravite 

Var21. 

para la obra teatral: 'Autopsia a un copo de nieve' de Luis Santillan 

'La tormenta final' 

Juan Luis de Pablo Enriquez Rohen 

(1994-2009) 
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Ca. V23" 
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Var. 22. 

para la obra teatral: 'Autopsia a un copo de nieve' de Luis Santillan 

'Natalikova llora' 
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Ca. 4' 10" 



Gravite 

Var23. 

para la obra teatral: 'Autopsia a un copo de nieve' de Luis Santillan 

'Telon final' 

Andante moderate (with a natural fine swing) ( J = c. 108) 



Juan Luis de Pablo Enriquez Rohen 

(1994 - 2009) 
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